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XLVIII. Obfervatio congreffus Veneris cum 
Sole, habita Lugduni Batavorum, die 6" 
Junii 1761. a Joanne Lulofs, in eadem 
Academ. AJlronom. Mathef. £§P Philofoph. 
Profeffore. Communicated by Cha. Mor- 
ton, M. D. Secretary.. 

Read March 4, /^(UM diu expectatus atque merito de- 
17 ,z. \^_j fideratus dies fextus Junii hujus 
anni appropinquarat, ut celebratiffimum Veneris tranf- 
kum, accuratiori calculo, tum fecundum tabuias fola- 
res Venereafque Halleii, tum etiam fecundum folares 
Abbatis De la Caille, Halleii vero Venereas a me ante 
duos ferme annos fubjeclum, legitima methodo, qugj 
fincero aftrononio fatisfacere poflet obfervarem, inde 
a fine menfis Martii omni virium eontentione invi- 
gilavi directioni horologiorum, quibus obfervatorium 
noftrum eft inftru&um, eoque fine per repetitas ob- 
fervationes, ut vocantur* correfpondentium altitudi- 
num Soiis de novo examinavi telefcopii meridionalis, 
a Siflbno, artifice Londinenfi, parati, fitumj ut in re 
tam momentofa omnem circumfpeftionem adhiberem, 
ne forte e fuo pofitu, quem per aliquot centenas ob- 
fervationes ante plures annos determinaveram, tem- 
poris tra&u effet deturbatum. Poftquam certiflimus 
eram fadfcus, omnia recte fefe habere (cum die quinto 
tranfitus Solis per medium telefcopii filum vix JJ. unius 
minuti fecundi differret a tempore, per fat numerofas 
obfervationes parum admodum a fe invicem, quoad 
ipfum momentum tranfitus, diflentientes, definito) j 
poftquam quartus et quintus Junii, fine nube fuifient 

elapfi, 
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elapfi, vcfpertino tempore diei quinti eirca horam 
decimam caelum Leidenfe undique et undique tege- 
batur, ita ut fpes laeta rarum hocce phaenomenon ob- 
fervandi multum deminueretur. 

Die fexto obfervatorium confcendens hora 3 30' 
(in quo praecedenti die duos quadrantes, telefcopium 
Newtonianum ,7 pedum, ab Hearnio conftru&um, 
machinam paralla&icamCaffinianam, cui applicaveram 
telefcopium 2 pedum, tubum dioptricum 8 pedum, 
in cujus focopofitum erat filare reticulum 45 graduum, 
difpofueram) ccelum nubibus velatum deprehende- 
bam. Verum circa horam 4 io' per exiguum nu- 
bium interftitium confpicere mihi licebat Solem, Ve- 
neremque in ejus facie, inftar maculae nigricantis, fic 
fatis irregularis figurae j ita ut margines (proeul dubio 
ob refractionis viciffitudines) quodammodo dentatae 
apparerent : verum, cum vix per unicum temporis 
minutum phaenomenon hocce praebebat fefe confpi- 
ciendum, neque quadrantem, more Cl. De llfle, ne- 
que telefcopium Newtonianum, (cui adplicueram 
egregium micrometrum Bradleianum, ab Hearnio, 
juvante Sifiono, paratum) adhibere mihi licuit, ut 
verum Veneris fitum detegerem» 

Saepe dein Venerem confpexi per aliquot fecunda, 
ad fummum per unum aut fefqui-minutum : quater 
vel quinquies per nubes tenuiffimas, abfque vitro co- 
lorato, aut fumo inquinato, tum mihi tum Sociis ap- 
paruit ut corona lucidiori cinfta, quae latitudinem ha- 
bere videbatur 4. vel faltem 4. diametri Venereae : at- 
tamen per vitra colorata, cum fulgentior quodammodo 
videbatur Sol, nihil prorfus hujus corortae fefe mon- 
ftrabat ; ita ut dubius haerear», an non hocce phaeno- 
menon fallaciae opticae totum fit tribuendum. 

Tandem 
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Tandem hora 8 26' 50", tempore vero, obfervavi 
conta&um interiorem, ied per nubes tenuiores, ita ut 
vitrum fumo inquinatum, imo vitra ccerulea et viridia, 
(qua? ex prafcripto Cl. De 1'Ifle ad manus erant, 
puriffima) feponere debuerim : aft duobus fere mi- 
nutis antequam contadtus exterior celebraretur, denfis 
nubibus tegebatur Solis facies j quae cum tranfierant, 
nulla amplius Veneris apparebant veftigia, fed exafte 
circularis et nulla fbveola deturpatus erat Solis limbus. 
Confpexi autem conta&um interiorem per telefcopium 
Newtonianum ita difpofitum, ut nonagefies circiter 
diametrum objectorum augeret. 

Id vero prorfus mirum exiftit, Veneris circumfe- 
rentiam etiam in contaclru interiori, (cum Sol, ad al- 
titudinem infigniorem evectus, a refradtionum viciffi- 
tudinibus magis erat liberatus) quodammodo ferra- 
tam apparuifie : quod ipfum in caufa eft, quod paucis 
aliquot fecundis, tribus fcilicet vel quatuor, ferlus 
t contingere potuerit hicce conta&us. 
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